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ist aber schon jetzt, wie viel erheblicher der Exponent ist als bei Luft, wahrend die iibrigen Constanten ganz gut niit den fur Luft abgeleiteten iibereinstimmen.
55.   Thermokmetische Temperaturscala.
In eineua Aufsatz ,,Ueber die Bestiminnng der absoluten Temperatur" hat Boltzmann nachgewiesen, dass zur Erinittelung einer Scala fiir diese Temperatur immer Grossen, wie specifische Warmen, Erwarmungen bei Compression u. s. f., erforderlich sind, mit anderen Worten, dass Druck, Yolumen und conventionelle Temperatur hierzu nicht ausreichen. Das betrifft aber nur die thermodynarnische Temperaturscala und folgt schon eigentlich aus dem Begriff dieser Scala,' man sehe beispielsweise die Formeln fiir die specifischen Warmen auf Seite 77 des ersten Bandes. Anders verhalt es sich mit der thermokinetischen Temperaturscala, fiir diese ist eine bestimmte Definition, ganz unab-hangig von Druck, Yolumen u. s. f. vorhanden; tritt die therinokinetische Temperatur in der Zustandsgleichung mit diesen Grossen in Yerbindung, so muss sie sich aus dieser Gleichung berechnen lassen, wenn die darin enthaltenen Constanten bekannt sind. Letzteres ist allerdings nicht der Fall, man kann jedoch auch hier zu einer Yergleichung mit einer conventionellen Temperaturscala gelangen. Dieses habe ich ebenfalls in meiner Dissertation dargethan und will ich hier weiter entwickeln und genauer durchfiihren.
Der ersteYersuch hierzu ist auch auf diesein Gebiete von William Thomson gemacht worden. Sind namlich die Zustandsgleichungen in der absoluten, bezw. conventionellen Temperaturscala
& =f(p,v),        t = 9 (p,0), so hat man
1)                                     # — t = / — <p.
Thomson nimmt fiir die erste Gleichung an1)
und bestimmt die Grossen A, J5, C, JD, E mit Hiilfe der Regnault'-schen Untersuchungen iiber die Compressibilitat der Luft bei 4,75° und seiner eigenen iiber den Uebergang der Luft bei 17° aus einem hoheren Druck zu einem niederen. Inzwischen hat schon Jo chin an n darauf aufmerksam gemacht, dass die Berechnung nicht zutrefilend sein kann, da nirgend von der Definition der absoluten Temperatur Ge-brauch gemacht ist2). Ich selbst bin in folgender Weise verfahren.
x) Philosophical Transactions 1854-, p. 355 ff.
2) Biesen Einwand scheint Thomson anerkannt zu haben, da er spater auf diese Methode nicTat mehr zuriickgekommen ist, wenngleich er die schone Arbeit Jochmann's nirgend erwahnt.rn diesen Durchgang zu bewerkstelligen , pyudt, somit die Gesammt-arbeit bei dem Durchpressen einer Masseneinheit Gas
